Aztec  Domestic  Water  System 


47000 


Lower  Valley  WUA 


8428 


Morningstar  Water  Supply  System  6 


r WDWCA 


South  side  Mutual  Domestic  1 


tipper  La  Plata  WUA 

2265 

flora  Vista 

4300 

Total  Population 

#0,392 

1787647 


U Days  Water  Available 


10  days 


60  days 


8 days 


7-14  days 


45  days 

5 days  but  depends  on  Aztec 


Depends  on  Aztec  and  Farmington 


1 day  but  depend  on  Aztec 
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